EWA BARBARA 


z domu SADOWNIK 


BOBER 


ARCHITEKT 


Bóg odwołał do wieczności w 31 roku życia, dnia 7 października 1983 roku, 
NASZĄ NAJDROŻSZA MAMUSIĘ, ŻONĘ, CÓRKĘ, SIOSTRĘ I SYNOWĄ 


UROCZYSTOŚCI POGRZEBOWE cdbędą się dnia o godzinie 
w Starym Sączu. 


MSZA ŚW. za spokój duszy odprawiona zostanie w kościele parafialnym w Starym Sączu dnia 
o godzinie oraz w Sanktuarium błogosławionej Kingi 


dnia o godzinie , w głębokiej zadumie i bólu pozostali: 


MĄŻ Z CÓRECZKĄ, RODZICE, BRAT I RODZINA 


